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N' 74. 
COURANT. 
den 19 Junij. 


redenen die hem aande volgende krijgsoperatien in Algerië 


De pruissische gezant te Londen, vrijheer von Bulow,| geen deel doen nemen, verkeert men nog in het onzekere, 
Wordt eerlang te Berlijn verwacht, om kort daarna | Dat hij alleen daarom verdere onderwerping aan de beve- 
Zijne nieuwe betrekking, als gezanct bij de Duitsche len van den gouverncur-generaal Bugeaud geweigerd zou 


Bondsvergadering, te gaan aanvaarden. Naardien op den 
duur verzekerd is, dat die staatsman Londen niet eerder 
Verlaten zou, voor dat de oostersche zaken geheel ver- 
effend waren ‚ meent men zijne terugkomst als een gunstig 
teeken voor het behoud van den algemeenen vrede te 
Mogen aanmerken. 

De graaf de Perponcher, nederlandsch gezant bij het 
Pruissische lof, is den 14 dezer te Berlijn gearriveerd, 

=— De met roem bekende duirsche geschiedschrijver en 
letterkundige, Zrnst von Munch, is den g dezer maand, 
in zijne geboorteplaats Rheinfelden, werwaarts hij zich 
Voor eenigen tijd begeven had, in den ouderdom van nog 
slechts twee en veertig jaren, overleden. Het getal der 
door hem uitgegeven werken bedraagt meer dan vijftig, 
behalve zijne talrijke bijdragen in verschillende tijdschriften, 


waaronder de dletheia behoort, dat in 182g en eenige; 


volgende jaren te 's Gravenhage werd uitgegeven, 


LONDEN den 16 junij. 

De Koningin en haar Gemaal hebben zich naar Nuncham, 
het landgoed van den Aartsbisschop van York, beweven, 
van waar prins Albert naar Oxford verder zou reizen, 
om het jaarfeest der Universiteit met zijne tegenwoor- 
digheid te vereeren. 

Volgens berigten uit Hannover, is nn alle hoop op het 
herstel van het gezigt van den Kroonprins ten eenenmale 
verdwenen, 

Men wil dat tord Granville, de engelsche ambassadeur 
te Parijs, zijn ontslag uit die betrekking gevraagd heeft, 
uit hoofde van den verzwakten staat zijner gezondheid, 
maar dac hij echter niet voor in de maand september 
naar Engeland zal wederkeeren, 

— De ontbinding van het Parlement zou, volgens een 
mipnisteriëel blad, op den 22 dezer bepaald wezen. 

In bet Hoogerhuis is door graaf Fitzwilliam te kennen 
gegeven, dat er gedurende de tegenwoordige Zicting van 
zijn meermalen aangekondigd voorscel wegens de graan- 
wetten niets naders komen zou. 

Het Lagerhuis heeft saturdag het ontwerp van wet tegen 
de omkooping bij de verkiezingen aangenomen, met bij- 
voeging van een artikel, volgens hetwelk de candidaten, 
zoowel als alle andere personen die aan het verkiezings- 
werk deel nemen, bewijzen van goed gedrag aan de com- 
mittés moeten overleggen. Maandag moest zich dat Huis 
met de wet op de kiezerslijsten bezis houden, en 
gisteren met het voorstel van den heer Scholefield, strek- 
kende om te doen verklaren, dat de treurige toestand 
der nijvere volksklasse uit de hooge prijzen der tevens- 
middelen voortsproot;s maar de menigte leden die gedurende 
de discussien de zaal verlieten, veroorzaakte dat er geen 
genoegzaam aantal overbleef om op het cen of ander tot 
een besluit te kunnen komen, 

— De Lissabonsche brieven houden in, dat de ministeriële 
Crisis den 6 dezer nog voortduurde, en dat de hertog van 
Palmella zich met de zamenstelling van een nieuw Kabinet 
belast had, nadat die taak door den hertog van Zerceira 
was van de hand gewezen, 

— Het engelsch schip Espoir, dat den Taag verlaten 
had, in de hoop van de stoomboot President op te sporen, 
Ìs onverrigter zake op genoemde Rivier wedergekeerd. 
Heden verzekert een brief uit Liverpool, dat zestien man, 
Zoo van de equipage als passagiers op genoemde boot, welke 


hebben, cat deze hem niet op een genoeg eerbiedigen 
toon behandelde, zoo als door sommigen beweerd wordt, 
vindt weinig geloof, 

\_ Omtrent den togt van het expeditieleger naar Mascara 
‚heeft men thans meer uitvoerige berigten, waaruit blijkt 
[dat de Arabieren cen geregeld gevecht gedurig hebben 
‚ontweken, Mascara, ofschoon grootendeels uitgeplunderd, 
‚is nog in genoegzaam goeden staat bevonden om er magazijnen 
aan te leggen, cn aldaar zelfs, na verloop van eenige 
maanden, eene geheele divisie garnizoen te doen houder. 

Genoemde stad moet vroeger tusschen twintig- en vijf 
‘en twintigduizend inwoners hebben kunnen bevatten. Zij 
‘wordt omringd door ruime boomgaarden, met vijgen- 
abrikozen- moerbezien- en olijf boomen rijkelijk beplant, 
Eene milicaire kolonie van ruim tienduizend man zou 
aldaar met goed gevolg kunnen gevestigd worden, 

Drie bataillons, en drie compagnien der genie hebben 
dadelijk, onder de bevelen van den kolonel Teimpour, 
Mascara bezet, en handen aan her werk geslagen om 
het militafr etablissement te vestigen, De ijver en vol- 
harding, zoo wan officieren als soldaten, gedurende dezen 
togt, wordt ten hoogste geroemd, 

— Per telegrafische depêche is heden berigt ontvangen, 
dat de vloot van Toulon naar de Levant onder zeil is 
gegaan, 

— Van Bordeaux schrijft men, dat er niet alleen nog 
geen spraak is van eene amnestie, ten behoeve der naar 
Frankrijk uitgeweken Spaansche Carlisten, en van de krijgs- 
gevangenen welke zich in Spanje bevinden, maar dat de 
laatsten zelfs order bekomen hebben om zich naar Cadix 
te begeven, ten einde naar de Philippijnsche Eitanden 
gezonden te worden, alwaar zij naar goedvinden voor 
nun bescaan Zullen kunnen zorgen, 

Het Spaansch Ministerie blijft in zeer moeijelijken 
toestand werkeeren, De scharkist is uitweput, en de 
groote kapitatiscen betonen zich zeer onvenegen om 
haar door het stuiten der geldleening te stijven, terwijl 
zich, vooral onder de ambienaren, groote ontevredenheid 
wegens achterstallige betaling vertoont. 

Daarenboven neemt de stelseimatige oppositie der 
voorstanders van een drieledig Regentschap in de Kamer 
der Gedeputeerden dagelijks toe, Die Staatsvergadering 
heeft hare zittingen vaar cene groote schouwburgzaal 
overgebragt, uit hoofde der bouwvalligheid van het ge- 
wone gevouw der bijeenkomsten, 

De Ministers hadden de redactie eener wet op de ge- 
meenteraden aan eene commissie opgedragen. De gezond- 
heid der jonge Koningin bleef voortdurend bezorgdheid 
inboezemen, en door den heer Carrasco was in den Senaat 
voorgesteld, de leden van bet Kabinet rot het doen van 
mededeetingen daaromtrent, aan de vercegenwoordigers 
der natie, op te eischen, 

— Ter Beurs werd heden veel gesproken over eene 
leening van vijf en zeventig millioen weener guldens, 
tegen den interest van vijf per cent, welke de Oosten- 
rijksche Regering met een voornaam bankiershuis alhier 
zou gesloten hebben, 

Heden waren de 5 per cents gecounsolideerden 114 francs 
go cencimesa contant en 114 fr, 6o centimes tegen ultimo; 
de 3 per cents 76 francs 6o centimes a contant en 76 fr, 
65 centimes tegen ultimo; de actien van de Bank 3242 fr. 
5o centimess Napels 1oa francs 25 Ccentimes, en Spanje 











door een drijvenden ijsberg vernield zou wezen, op bet werkelijke schuld 23 en 1 half. 


Strand van Newfoundland door een fransch vaartuig op- 


genomen en naar St, Peters gebragt zijn, waaromtrent 
Men echter nadere stellige berigten dient af te wachten, 


De dagbladen van Quebec behelzen het treurig berigt 
der schipbreuk van de Minstrel, die Limerick den ar april 
Verlaten heeft, om honderd een en veertig landverhuizers 
naar Noord-Amerika over te brengen, en bij Red Island 
is verongelukt, waardoor al deze ongelukkigen, slechts 
vier uitgezonderd, en bijna al de manschappen der equi- 
Page, het teven hebben verloren, 

— Omtrent de zaak van den heer M’Leod behelzen 
de New-Yorksche papieren, dac het onderzoek afgeloopen, 


maar de uitspraak tot de volgende zitting van het Hof, 


die eerst in september plaats heeft, verschoven was, 
welk nieuw uitstel in Canada groot misnoegen verwekte, 

Men was te New-lJork zeer verlangend naar de bood- 
schap van den presidenc Tyler, met welke het buitenge- 
woon Congres den 31 meì moest worden geopend. 

— In het graafschap Inverness is dezer dagen een pachter, 
met name William Monro, in den hoogen ouderdom van 
honderd en één jaren overleden. Deze man leverde een 
nieuw voorbeeld op, hoe onuitwischbaar de indrukken 
zijn, in de eerste kindschheid ontvangen, daar hij nog 
meermalen, mer blijkbare spijt, plagt te verhalen hoe, 
gedurende den opstand in 1745, de hongerige soldaten 
hem een ganzen-ci ontrukt hadden, 

— Gisteren waren de 3 per cents geconsolideerden 89, 
zonder coupon; de gereduccerden 88 en 7 achtsten; de 
actien van de Bank 168; Rusland 113 en 1 half; Spanje 
22 en 3 achtsten; Portugal 19 en 3 vierden aso; Brazilië 
67 en 1 half; Mexico 27 en 1 vierde a 3 vierden; Columbia 
21 a 1 halfs Holland ak per cents 52 en 3 achtsten a 5 
achtsten, en dito 5 per cents roo a 1 achtste, 


PARIJS den 16 junij. 

7. M. de Koning wordt eerlang op zijn kasteel van 
Bizy, nabij Vernon, in het departement van de Eure, te 
gemoet gezien. Van Hoogstdeszelfs reis naar de zuide- 
lijke provincien hoort men niet meer spreken. 

De hertog van Neimours wordt den 18den te Toulouse 


En den 23 of vgsten te Parijs very verwacht. Omtrent de 


’s GRAVENHAGE den 17 junij. 

Heden is alhier de verjaardag van H‚, K. H, Mevrouw 
de Prinses van Oranje gevierd met het uitsteken van 
vlaggen, het spelen der klokken en het houden van parade, 
Dezen morgen was er dejeuner bij H‚ K. H., en heden 
middag dineert Hoogstdezelve op het huis de Paauw, bij 
IH. KK. HH. prins en prinses Frederik der Nederlanden, 

Gemelde Vorstin heeft heden middag de tentoonstelling 
van schilderijen bezigtigd, en is aldaar ontvangen en rond- 
geleid door eenige leden der commissie van beheer, 

Naar men verneemt, zal H. K. H., vergezeld van haren 
Koninklijken Gemaal, die zich op dit oogenblik op het 
Loo bevindt, maar tegen dien tijd alhier terug verwacht 
wordt, aanstaanden maandag deze residentie weder ver- 
laten en zich naar Ems begeven, 

— Bij koninklijk besluit zijn benoemd: 

Tot secretaris der gemeente Dinteloord en Princeland 
(Noord-Braband), G. C, Struyk van Bergen; tot bur- 
gemeester der gemeente Wouw (Noord-Braband), C. 
Daverveldt; tot burgemeester der gemeente Nieuwkuik 
en Onzenoort (Noord-Braband), A. de Hoog; tot secre- 
‘taris der gemeente Nieuwkuik en Onzenoort (Noord- 
‚ Braband), J. van Heesbeen; tot burgemeester der ge- 
meente Mierlo (Noord-Braband), J. 7. Keunen; tot burge- 
meester der gemeente Kerkwerve ec. a. (Zeeland), MM, 
Boogerd; tot griecman van Barradeel (Vriesland), H. B. 
‘van der Haer, en tot burgemeester en secretaris der 
gemeente Diepenheim (Overijssel), G, D. Raedt. 

— De nu in de Staats-Courant opgenomen wet omtrent 
‘de regterlijke organisatie van Zuid-Holland en Noord- 
[loliand luide als volgt: 

Wij WILLEM II ens. 

Allen die deze zullen zien of hooren lezen , salut ! 
doen te weten: 

Alzoo wij in overweging genomen hebben, dat, volgens 
art. r en 2 der Grondwet, Zuid- en Noord-Holland twee 
afzonderlijke provincien uitmaken; 

Dat het mitsdien noodzakelijk is om de regterlijke 
instellingen voor de provincien Zuid-[lolland en Noord- 
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Woitknd in overeenstemming te brengen met de voor- 
schreven bepalingen, in verband mer art, 180 der Grondwet, 
Zoo is her, cat wij, den Raad van Stare gehoord, en 


met gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goed- | 


gevonden en verstaan, gelijk wij goedvinden cn verstaan 
bij deze: 

Arsikel 1, Het regtsgebied van het voor de voormalige 
provincie Hoiland ingestelde provinciaal geregtshot wordt 
beperkt toe de provincie Zuid-Holland, en zal het gemelde 
geregishof voortaan den naam vocren van provinciaal 
geregtssof van Zuid-Hlottand, 

Art, 2, De eriminete restbank in Holland wordt afse- 
schaft. Alle bepalinwen, afzonderlijk tor die restbark 
berrekkeliik , en voorkomende, het zij in de wet op de 
zamenstelling der regterlijke magt en het beleid der 
justitie, het zij in het wetboek van strafvorderins of in 
andere ween, worden ingeerokken en buiten werking 
gesteld, 

Ârt, 3. In de provincie Noord-llolland worde een pro- 
vinciaal gerestshof gevestied, 

Hetzeive zat zijnen zetel bouden te Amsterdam, en zal 
zijn te zamengesteld vit één president, één vice-president, 
negen raadsheeren, én procureur-generaal, twee advocaten- 
generaal, Cn grifher en twee substienten-griffiers, 

Art, 4. De bezoldiging der ambtenaren van de provinciale 
geregtshoven blijft in Zuid-[folland en word: in Noord- 
Holland dezelfde a's bij de tabelle, gevoegd bij art. 61 
der wer op de zamenstelling der regterlijke magt en het 
beleid der justitie, aan de ambtenaren van her provinciaal 
geregrshof in Holland was toegekend, 

Art. 5. [et tijdscip, waarop de tegenwoordire wer zal 
aanvangen te werken, wordt door den Koning vastgesteld, 

Art. 6. Ten aanzien der twistredingen in burserlijke 
en handelzaken, behoorende tot de competentie van her 
provinciaal geregtshof van Noord-Holland, en welke op 
het oogenblik der invoering van de tegenwoordise wer 
aanhansig zijn bi het voor de voormalige provincie 
llolland ingestelde, doch thans tot de provincie Zuid. 
Holtland beperkte provinciaal geregtshof, zal gehandeld 
worden overeenkomstig art. 54 der wet op den overgang 
van de vroegere tot de nieuwe wetgeving, 

Art. 7. Ten opzigte der op het oogenblik der invoering 
van de tegenwoordige wer onbesliste strafzaken zal worden 
gehandeld volgens art. s$ der wet op den overgang van 
de vroegere tot de nieuwe wergeving. 

Lasten en bevelen enz, 
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’s GRAVENI[IAGE den 18 junij. 

7. K. H. de Prins van Oranje is gisteren middag, van 
Hoogstdeszelfs uitstap naar het Loo, in deze residentie 
teruggekeerd, 

— Men verneemt, dat Z, Exc, de fransche gezant bij 
het Nederlandsche Hof, de heer Boislecomte, ceriang, 
met verlof , een paar maanden deze residentie verlaten 
zal. 

— Door de Commissie van beheer over de tentoonstelling 
alhier is bekend gemaakt, dat de deelneming in de ver- 
loting van schilderijen, gravures, lithographiën en tecke- 
ningen is verlengd tot den zo dezer, en dat de Commissie, 
ten einde de kansen te vermenigvuldigen, besloten heeft, 
de bekroonde en algemeen bijval gevonden hebbende 
schilderij van den heer unin , n° 452 van den catalogus, 
voorstellende: „ een krijgsman, die, gewond van het 
» Slagveld komende, den dood van een’ zijner krijgs- 
»„ makkers aan deszelfs ouders verkondigt,” te doen 
lichograpbiëren, ten getale van soo exemplaren, welke , 
benevens de aangekochte schilderijen enz., tot prijzen 
voor de verloting zullen bestemd worden, terwijl buiten- 
dien geene exemplaren dezer lithographie zullen te. ver- 
krijgen zijn. 

ROTTERDAM den 18 junij. 

De verjaardag van HE. K. H. Mevrouw de Prinses van 
Oranje is gisteren alhier op de gebruikelijke wijze gevierd, 

Z. M. de Koning fs maandag avond ten zes ure te 
Maastiicht gearriveerd, en heeft zich, te midden van 
een grooten trein, onder het gejuich der menigte, naar 
het gouvernemernrshôrel begeven, alwaar Hloogstdezelve 
door den Gouverneur der provincie, de leden van der 
Provincialen Raad enz, werd ontvangen en, na op het 
Vrijthof de geheele bezetting geïnspecteerd te hebben, 
deel nam aan een diner van dertig couverts. Des avonds 
bezoekt de Koning den schouwburg, en doorreed vervol- 
gens de stad, om de fraaïje illuminatien te bezigtigen, 
waarbij een chassinet, van wege de commissie tot den 
ijzeren spoorweg van Maastricht op Aken, in vereeniging 
mee de kamer van koophandel der eerstgenoemde srad, 
bij de baven der Zuid-Willemsvaart geplaatst, bijzonder 
moet hebben uirgemunt. Den volgenden morgen heeft 
Z. M. publieke audientie verleend, 

7. M. heeft den heer Paredis, apostolische admi- 
nistrateur van de zaken der R‚K, Kerk in bet hertogdom 
Limbure, te Roermonde , benoemd tot commandeur der 
orde van cen Nederlandschen Tecuw, en den heer Michiels 
van Kerduynen, lid van de tweede kamer der Scacen- 
Generaal en districts-commissaris, tot den adelstand ver- 
keven, mer den tizel van baron; terwijl de heer Leeterg, 
burgemeester van Roermonde, benoemd is tot ridder der 
orde van den Nederlandschen Teeuw. 

Nog heeft Z. M. den heer Micttels de Kessenich, com- 
mandant der eerewacht in bovengenoemde plaats, een 
juweelen ring ten geschenke gegeven, 

Nen verne2mt vit Groningen, dat de komst van Z. M. 
den Koning, IL, M. de Koringin en EL, K. HL, de prinses 
Soptia, in die stad, naar alle gedachten, texen het midden 
van de volgende maand zal plaacs hebben, Waarschijnlijk 
zal Z. K‚ UL. prins Alevaader UI. MM. vergezellen. 

— Woensdag is de gewone jaarlijksche vergadering van 
den Raad der Nederlandsche [Iaudelmaatschappij te Am- 
sterdam geopend, en keeft het overzist, bij die geleeen- 
heid door den president, den heer staatsraad van der Houven, 
geleverd, aanvetoond . dat deze inristing, ook gedurende 
baar met ultimo december 1840 geëindigd zestiende boek- 


jaar, wederom volledig aan hare nationale bestemming hecft ! 


beantwoord, en op nieuw geenszins ongezegend werkzaam 
is geweest. In die redevoering wordt bij herha!ing ge- 
klaagd over de onmatije doorzetting van den scheepsbouw 
hier te Lande, de nadeelige gevolgen waarvan bereids 
ondervonden worden. 

— Men schrijft uit Zeeland dat de veldbataillons van 
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‚het sde regement infanterie, gecommandeerd door den 
 lwic,-kotonel C, 1/, Menso, te Bergen on Zoom in bezetting, 
‚ welke eerlang her 6de regement in de provincie moet ver- 
‘vangen, aldus zuilen worden verdeeld, te weren: de staf 
van het regement en het ode bataillon, majoor Z. H. W. 
baron van Aylva Rengers, te Middelburg, en eene com- 
pagnte gedvracheerd te Breskens; terwijl het rste en 3de 
bataillon, respeetivelijk gecommandeerd door de majoors 
J.C. Buehner en IW. A, Kriesveld, Vlissingen zulten be- 
zetten , waarvan het laatstecnoemde bataillon twee com- 
pignien naar Neuzen zal detacheren, 

— Koning feopold heelt zijn tegenwoordigen minister 
van justisie, den heer wan Polen, op zijn verzoek, 
eervol ortsiag als burgemeester van Brussel verleend, en 
den heer Mijns de Rauccart, tot hiertoe schepen dier 
stad, tot die waardiuheid verheven. 

— De baron d'Anethan, staacsraad van Z. M. den 
Koning der Nederlanden enz,, is te Brussel, in den 


ouderdom van twee en zeventig jaren, overleden, 





Pen 16 dezer, des namiddars, arriveerden te Helvoersluis Manchester, 
S. Jarma, van Philsdelphia, als bijlesser, oporder; /uve, A. Brown, 
van Liverpool; llarmonie, Jd. U. Dik, van Cardiff, en de Jorge 
Wicher, De. D, Kuiize, van Newport, en stonmde in zee Colun:bine, 

[w. Norwood, naar bonden. Den 17den, des morgens, arriveerde 

[Gee Je Pile, van Londen, cn zeilden Priendschap, R. R. Sap, 

pnaar Mlull; Ellen Murray, T. Cree, cn Kersting Aarie, }, R. Fisker, 

„naar Neweasties Freya, He Clusé, en Thilda, T, Nordquist, vaar 

Asie Breg Jessie Ritchie, D. Me. Lachlan, naar St. Petersburg 5 
Speculation, i. Sarcnsen, naar Holmstrand; PFeders Mirde, P. 
Klemenzeu, en Jeen Paul, H. Rubarth, n. Nervas Navigator, C. E. 
Eckell, naar brevis s Catharina, A. U. Sorentzen, naar Drammen 3 
Deptford, S. Hall, Arno, C. Burns, Crowa, J. Boocock, en Preston, 
D. Brodiey, naar Sunderland; Emerald, S. Jennings, naar Ipswich 5 
stour, R. Arkins, naar Shields; Honore, H. Sitmmons, naar Glasgow; 
Greif, F.C. Smidt, Afertin Prederick, J.C, Kraeft, Emma, T. 
Ml, Fischer, der Alte Peter, P. F. Andries, Elisabeth, P. D. 
Niemann, en Splendit, A, Owen, naar de Oost Zees St. Louis, N. 
1, Basain, naar YVerseys Godhelfe, P, Sch:efiler, naar Memels 
Commercial Packet, \. Hart, n. Londen; Zlizebeth, W. Pratt, naac 
Shorehams Sv/phide, J. Lundbach, naar Berzen, en Afenado, F. 
Fokkens, naar Batavia, gesleent wordende donor Zr. Ms, stoomschip 
CrnueRvs, en arriveerde Oud Nederland, B. U. Kuvper, v. Batavia, 
laatst van [srouwershaven. In het geziet cene bark , met dordsche 
pummervlae, en cen amerikaansch schip ; de wind W, 

Den 16 dezer, des namiddags , arriveerden in de Maas ge loop. P._ 

H, Trekker, van Yersey, en de Jonge Fraderik, h. Uh. Waterbore 
van Huil, Den reden, des morgens, zeilden City e T, 
| 


| of Rotterdam, T. 
Spence, naar Dundee; Millechiena, J. R, de Jong, naar Hamburg, 


en Johenng, H, T. de Jong, naar Newcastle, en cen gedeelte der 
schesen van de Harinsvloot van Vlaardinzen; de wind W. 

Den 17 dezer, des morsens, zeilden van Maassluis de Hoop, K. Cordia, 
Algemeen Belang, P. Warnzar, Op hoop van Zegen, A, van der 
Gaauw, Nebrlunds Koning, G. ‘Freus, de Verwisseling, W, van 
der Gaauw, de Nijverheid, A. de Kromme, Maassluis Welvaren, 

D. van Gent, de llandelmaatschappij, U. van Rossen, de Vereeniging, 

K. den hoer, Zeelwst, A, Patijn, het Goed Voornemen, M. de Bruyn, 

de Eendragt, |. Firee, N° 1 van de Maringreederij, |. van Rossen, 

N° 2 dito, T. de Graaf, N.° 3 dito, P. Linet, en NV. 7 dito, 
0 van Dijk, naar de Noord Zee; de Jonge Arie, S. Post, naar 

Port-ù-Ports Anna Friederica, C. B. Brandt, Latitia, H. T. Ruteers 
en Petrel, J. Allan, naar ….. 3 Triton, W. Wilkens, naar Belfast 3 
Johanna, G. O. Schoemaker, naar Stettins Zlida, C. de Boer, naar 
Dantzig ; Spez Nova, B. Exchen, n. Stavanger: Suffolk, J. Palmer, 
en Albion, }. Brown, naar Newcastle; Triumph, J. Atkinson, Zsise 
R. Marlborouch, Asenath, R. Milburn, en Williams, W‚. R. Blych, 
naar Sunderland; de wind W. 

Den 17 dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis Louisa 
Prinses der Nederlanden, E. G. Cadée, van Batavia, en liet voor 
het Pampus ten anker ; Verona, W. Bogardus, v. Havanna 3 Salome, R. 
Varwell, van Carditf, en William, W. Sonnes, van Londen. ‘Den 
i8den, des morgens, zeilden Catharina, M, M, Pot, en Afason 
Barney, G, Wetrberill , naar New-York; der Gute Bote, T. Berner, 
Georg, W.H. Poelman, Pauline, IJ. L. Dilwitz, de Jonge Caroline 
J. C. Galle, Rezata, F‚ Rehbere, Juffer Garrels, J. Koerts; 
Margaretha, H, Koster, llarmonie, P. Permien, Clara, H. A? 
Maaks, Providentia, FT, Dilwiuz, Aralanta, TJ. Kuypke, en Creole, 
F.W. Boysen, naar de Oost Zee; Utrica, f. Pomgren, n. Gothenburg ; 
Onrust, E‚ H. Dik, naar …..: dddle, F, Raxon, naar Nantes 4 
Shwendorft, |. Avis, naer Duinkerken; Gipsey, |. Ansdell, naar 
luit; Orwell, R, Hadzra®', n. Sunderland; Mammouth, W. Bynan, 
naar Newcastle; Jsis, |. F, P. A. Abbemt', Neérlands Koning, 
GC, Schoewert, en Afaasstroom, H. Schuil, naar Batavia: Macesser, 
J- J. de Wilde, naar Antwerpen; Amos Petten, J. Thompson, naar 
Boston; Leura, F. Lawson, naar Hull; Earl of Clancarty, T. D. 
Williams, naar Londen, en Zr. Ms. transportschip Merwrva, kapit. 
tuit, Stort, naar Suriname. Het schip Manchester is naar Rotterdain 
opgezeild ; de wind O. 

Den 18den, des morgens, zeilde uit de Maas de Nederlander, 
J. H. Jonker, naar „5 de wind O. Z, O. 

Den 18 dezer, des morgens, zeilden van Maassluis Echo, T. 
Williamson, Orbicular, R. Steward, Sarbara, G. Oates, Ann, 
F, Plomb, Grace, f. Pearson, Weletura, W. Bastin, Liberal, R, 
Robinson, en Spring, R. Chambers, n. Sunderland: Scheepsbouwlust, 
J. Cordia, naar de Noord Zee; Thomes & Mary, II. Clark , en 
Bilbao, R‚ Fox; naar Neweastles Avon, G. Brown, naar Scaham 3 
Jonge Jantina, HD. Puister, noar Elsencur; Henriette, H.F. Klie, 
naar Liverpool; Johann Heinrich, J. C, Wilcken, en de Vrede, 
B. B, Kuen, naar ……3 de wind O. 

Door kapitein J, M. Jansen, voerende het barkschip Jaya Packet, 
van Batavia te Melvoctstuis binnen, is gepraaid den 30 april het kof- 
schip dzna, kapitein Siebe B. de Jong, wan Amsterdam naar 
Pernambucco , alles wel aan boord, 

— In Texel zijn binvenzekomen S, Svenson van Paraiba, T. C. 
Topper van Suriname, E‚ da Santa Rita van Lissabon, H. R. Veendam 
en IL, Harrison van Liverpool, D, H, Duit en IL. G. Greven van 
Cardiff, S, H‚, Finch, U. F, Fokkema, W. H. Smith, G. Wylie en 
J. Manning van Londenen R.R. Walh van Bergen; uitgezcild W. 
Cunuminzs en OQ, Smith naar Londen. 

Te Terschelling binnen K. J, Klasen van Ostrisoer, B. Rofer van 
Bremen, N, S, Beek van Arendahl en C‚ Lange van Itzehoe; uitge- 
zeild T. H. Bonjer naar Antwerpen. 

… Het schip Jaze, kapitein J. Bateson, van Rotterdam naar Newcastle, 
Ik den ro dezer ter reede van Yarmouth binnengclaoren, 

Te Duinkerken ís aangekomen kapitein MH. Salomez en te Memel 
TJ. L. Meijer van Rotterdam; te Stockholm W. de Zeeuw Baagus 
‚van Vlaardingen, R. Kraan, J. P, Asberzen J. Hjorth van Amsterdam 
en E‚ Hinrichs van Embden: te Boldera R‚ R. de Jong van 
Amsterdam, |. IL, Pauls van Leer, H. EL. Ruyl van Embden , P, 
Rebnck van Rotterdam en K. We. Nieboer van Zwolle, 

— Te Vlissingen zijn ter reede gekomen, voor Antwerpen bestemd, 
‚EF. Nichoff van Livorno, Z. bh. Prins van Triest, E. Hertoeh en P, 
Ocker van Liverpool, FT. Horsfie!d en T, Jackson van Londen, A. 
Brand van St. Domingo, J. W. Fill van Newcastle en J. F. Bauwens 
\ van Schiedam, 7 

Voor Gent, J. Gall van Riga en J. Says van Amsterdam, 

Uittreksel uit de Llovdsliet tot den 35 juni: 

Op de Rivier zijn gearriveerd Pearson en Wintle van Rotterdam , 
Disney en Bartield van Harlingen, de Roos en Steginga van Workum 5 
te Liverpool Zoetlielf en Dam van Antwerpen en Nijverheid van 
"Ostende; te [lult Visser van Amsterdam, Bouch van Rotrerdam en 
_de Winter v. Grouingen ; ter reede van Grimsby Pattison v. Rotterdam 
“naar Sunderland, met zeeschades te Lissabon Spanjersberg, Valk en 
‚Schaap van Vlaardingen, en te (uebec Marches van Amsterdam, 

Den 12 dezer was de wind te Dealt N, N. O., den 13den N, O. en 
‘den syden O, Z. O. 
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".” De Tresaurier der stad Rotterdam informeert de, 
belanghebbenden, dat op heden, bij blinde wekking, ten, 
OVErstaan, van de Commissie van Finantien, voor dezen 
Je 1841 zijn uitgeloot de volgende Nummers der | 
5 PCts. geforceerde Geld-Negotiatie, gelegd in den jare 
1803, als: Ns 1, 67, 106, 130, 134, 147, 235, 260 a enb, 
281 a en b, 364 a, ben c, en 469 a, Db, c, d, e‚ f en £ | 
makende te zamen eene som van ELFDUIZEND GULDEN, 
en cat des Donderdags van iedere week, gedurende de 
maand Augustus aanstaande, zal worden gevaceerd tot 
allossing van voorn, uicgelootte Obtigatien, tegen over- 
legeins derzelve, aan den voer geteekend: voldaan voor 
Kapitaal en Luterest, en voorzien van eene scparate 

‚ten zijnen Kantore verkrijgbaar, tegen; 


Quitantie op zege 
betaling van zegel en drukloons zuilende tevens de vroeger 
Verschenen Coupons en uitgetootte Obligatien worden 
voldaan en betaald, 

Rotrerdain De Tresaurier voornoemd, 
den 17 Jurij 184r. VAN TEYLINGEN. 

** De inschrijving voor Jorgelingen, welke wenschen 
Aangenomen te worden in de Kweekschool voor de Zeevaart 
te Amsterdam, tot opleiding zoowel voor de Koopvaardij 
Mer te Lande a!s voor die in Oostindië, zal plaats 
Vinden op Donderdag den 24 Junij 1841, des morgens 
ten Negen ure, aan gemeld Gesticht, of ten [Juize vanl 
Commissarissen buiten Amsterdams kunnende men bijl 
IEN Of aan de Kweekschool zelve de verlangde informatien 
T'@nco aanvragen. De innaam geschiedt Céns in het jaar, 
tégen September, na af te nemen Examen in Augustus; 
Voor dit jaar 1841 moeten zij zijn geboren, voorde Koop- 
vaardij hier te Lande, tusschen den 1 September 1827 en 
den 31 Augustus 18303 die voor Oostindië worden één 
jaar ouder geadmireeerd. 

*…* Commissarissen over het Vaderlandsch Fonds ter 
Ganmoediging van ’sLands Zeedienst, opgerigt in 1731, 
Zuilen op Maandag den 5 Julij 1841, ten 11 ure, in de 
Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam, en elders 
ten Ilnize van Commissarissen van gemeld Fonds (te 
Rotterdam bij den Heer J. Hudig), betaling doen van de 
uit bun Weduwenfonds en, gemeenschappelijk met het- 
zelve, uit het Eouds ter aanmoedizing en ondersteuning 
van de Gewapende Dienst in de Nederlanden, verleende 
Gratiticatien aan ín den oorlog te water Vermiekren en 
aan Weduwen, Kinderen en Ouders van Gesneuvelden 
uit de Actien van 1797, van Algiers, in Oostindië, op 
de Schelde enz. 

leden avond beviel van een ZOON A. M. KARPESTEYN, 
geliefde Echtgenoot van W. HARTMAN. 

_ Rotterdam den 14 Junij 1841. 
[eden beviel zeer voorspoedig van een ZOON M, 
Hooykaas , Echtgenoot van 
Rotterdain D. DUNLOP, 
den 16 Junij 1841. 


“Meden verloste van eenen ZOON E‚ F. J. Sauru, 


geliefde Echtgenoot van 
Rotterdam A. T. VAN CASTEEL, 


den 16 Junij 1841. 
Heden beviel van een welgeschapen ZOON N. MOLENAAR, 


geliefde Echtgenoot van 
Wierden H. KNIJFF, As. 


den 17_Junij 184r. ee 
Heden beviel van eene DOCHTER M. van pr Laar, 


geliefde Echtgenoot van 
HALBERSTADT. 
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Rotterdam 
den 15 Junij 1841. 
Heden beviel zeer voorspoedig van eene DOCHTER 
J. L. Brokuuyzen, geliefde Echtgenoot van 


Rotterdam 
den 16 Junij 184r. Ss. A. CHABO T. 


Heden beviel voorspoedig van eene DOCHTER 
J.H. Drosr, geliefde Echtgenoot van 


Rotterdam ? n ORCK 
den 18 dn nan: R. UYTDENBROECK DROST, 


Heden verloste voorspoedig van eene welgeschapen 
DOCHTER Louisa CaRoLINA CENTEN, geliefde Echt- 
genoot van 

Rotterdam H. HERON, Za. 


den 18 Junij 1841. 


Na eene voorafgegane ongesteldheid van circa vier 
Weken overleed heden, zeer onverwacht, aan eene zenuw. 
Croerte, onze waarde Vader en Behuwdvader, ADRIANUS 
ANTONIUS VAN WIJNGAERDT, in den ouderdom van 
5 jaren en 4 maanden, 
Rotterdam W.L. VAN WIJNGAERDT, 
den Ia Junij 1841. uic aller naam. 


H. 











mn en 





leden overleed , tot onze innige droefheid , ons oudste 
Zoontje, HENDRIK, in den jeugdigen leeftijd van 
bijna 17 maanden, 





DEKKER. 
E. DEKKER, 
GILSE VAN DER Pars, 


Rotterdam 


den 16 Junij 184t. VA 





Mogten wij ons den ra dezer ìn de geboorte van eenen 
Zoon verheugen, heden werden wij diep bedroefd, door 





het afsterven van onzen Lieveling, UENDRIK JANNIS 
ADRIAAN, in den ouderdom van bijna 18 maanden, 
En HH. EL. DE BEL, 
SOAP D. A. DE BEL, 


den Junij 18at. 
17 Junij 1841 geb. Bosschaart. 


Heden ontving ik het treurig beriet, dae mijne geliefde 
Dochter, Vrouwe PETRONELLA DEMMERS, in leven 
Weduwe van den Weled, Heer Lamsertus HERMANUS 
GueDinG , op gisteren, te Utrceht, is overleden, 


Rotterdeain ’ 
den 18 Junij 1841. AB. DEMMERS, 


“‚* In de afgeloopen 133ste Koninklijke Nederlandsche 
Loterij zijn, ten Kantore van C, G. DOONENK AMP, 
getrokken de volgende Kapitale PRIJZEN: 

N,9 1332 de Prijs van f30,00o en de Premie van f'25,000. 














N.9 rroo6 de Prijs van …………. f' 25.000. 
s- IADSO on a a Tandaredans =ROOOD, 
bed 14528 2 2 3 envervorvren © 75500, 
bed 6491 2 KE] Np  veevvevavans 7 5,000, 
, 18182 3 ED 9 mesvrvevevee * 24500, 
be 18192 ” Ko} 2 sveverecveee = 2,500, 
” 16431 Pr Pr 9 evvorseseese * 2,000, 
bj} 15956 ” 2 2 sevecerreren * 2,000, 
bed 6955 , 2 9  eterecacvsre * 1,509. 
» 6617 59 » 9  essssarcreen * 14500, 

Benevens 35 Prijzen, ieder „ em «1,000. 


Rotterdam den 18 Junij 1241. 
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HOOGE PRIJZEN, in de afgeloopen 183ste 
Loterij getrokken ten Kantore van L. STERK: 
Op ND PRO erreestnenenitensenatner f 607000. 
» 13683, osvoesvenvenesoevonvenverere = 10.000. 


bed 
Op N.9 zoro, f 2,509. {Op N.° 18182, f 2.500, 
» _» 13626, - 2,500. | „ „ 18192, - 2,509. 
» _n 15249, = 2,509. | » 5 15956, - 2,099, 

» » 6617, - 1,500, | » 6955, - 1,500, 
mm 14763 - 1,500. | „ … 19288, - 1,500. 
N.s 6196, 6395, 6977, 7052, 9999, 11450, 11544, 14625, 
156so, 18170, 18508, 18510, 18992, ocr8s, 22515, 


22644, 22685 en 22788, elk een Prijs van f 1000. 


Sk en te 
PRIJZEN der EFFECTEN te Amsterdam den 17 Junij: 
| gebt, a 
99taroo | 994 
5ik- sid 5115 





gebl. 
Deferred en ve n 


Ned.,W.S.5 pct. 
Passief... 


Idem ak — 








Uitgest. id. … Uitgestelde „…., . 
Kansbiljetten.…f 233%- oaf) 2415f Ob. Weenerb.5 =— - 
Am.Syndic.4ip. 89k- go | 894 FIdem bijditog — gik- 92 914 
Idem … 34 - Certificaten, 2l— 
Handel-M. „44 — 1613-1623 1628 FMeralliek 5 — 104 *1044 1044 
Id, nieuwe. .43— rorf -1ord'1o14 $Id. te Lond. 5 — - 

O.L. Leen.,5 — gót« 97 | 965 Idem.. ok - 

A. Spoorw. gÂ— gak= 95 | 944 FBank-Actien ff - 

Ins,te Parijs 3 — - Aand. 37 £mill. ap. - 
Cert.vanid, 3 — - Id.182o, fl. rco, f - 

Lond. Cons. 3 — n | Idem 25 mill. … - 

Rusl. Hape, 5 — 104-105 'zo43 HCert. Napels 5 p. - 
Obl.id1855,5 — 1044 “1043 1045 f Idem te Lond.5 — - 
Ins.Assign.…5 — Ó7â= 67& 67! Mid. taM.enB.5 — - 
Cert.vanid. 6 — - Griekenl.1el.5=— - 

Cert. amb. 5 — - Idem 26 s5— - of 
ObI. Lond. 5 — - Coupons. ..vervvef « 

Cert. 18ìt, 5 — 07Â- 97} g7ô EColumb.,‚161.6 p. - 

Polen, neg. 1829 f © Ldem....2t s6— - 

dito dito 18359 . . Couponsessserseef . 
Pruis.n530, 4 PCe e Brazilie, 5 Pe 724-723 zak 
Aandeel, 1832, f - Dlexicor837,5 — 25k- 26 | 254 
Denen. 1825,3 De - tld, Uitgest, 5 N 8 


Spanje, Ard.,5== QU = ark ori Peru 1824, 6m 


Idem Onbep. s— # Coupons. eene. f 
Den 17 Junij waren te Antwerpen de 5 pcts. Ardoins orig. 
WISSELKOERS te Rotterdam den 17 Junij: 
Hamburg a maanden, f 35® kort f 35} per 40 Mark. 
Parijs... — 120 Fr, 
Bordeaux - 
Frankfort 6 weken , 








mn 





56p — - 56 
3675 per 20 Rijksdaalders. 
Den 18 Junij: 
Londen 2 maanden f tr, ozk, kort f 12, ork per pond stert, 
Hunburga === 350, — «355 per 49 Mark, 


SCHIEDAM den 18 Junij: 
Jenever het Nederl. Var, zonder Fust, f 18, 25 
Amst. Preef, her Ned, ‚… = 19, 50 


zonder de belasting. 


as ded 








** Bij Exploie van den Deurwaarder DANIEL HENDRIK CORNE, in dato zestien Junij 1841, is PIETER 


SCHOENMAKER opgeroepen , om op Maandag den ar 


Junij 1841, des voormiddags ten kwartier voor tien ure 


’ 


te verschijhen in het Regisgebouw te Rotterdam, voor de Edel Achtbare Heeren Gecommitteerde Regters Mrs, 
BOGAERS en BICHON VAN IJSSELMONDE, ten einde te worden gehoord op het verzoekschrift, door deszelfs 
Huisvrouw, HERMINA ADRIANA BEUKERS, aan de Arrondissements-Regtbank te Rotterdam ingediend, 
Strekkende om tegen haren Man in kas van Echtscheiding grazis proces te voeren, 

"e“ VERKOOPING in de BANK van LEENING te Delfshaven, op Donderdag den 1 Juliĳj 1841, van 
alle verstane PANDEN ; de afdoening is bepaald uiterlijk op Maandar den 28 Junij aanstaande, 

"eG. WAN LOON beriet, dat zijne Affaire in WIJNEN, GEDISTELEERD, LIKEUREN, enz, geopend is 
dan de Botersloot, hoek van de Klaverstees, wijk I, n.° 440, 

»” Ter spoedige bevordering van den uitverkonp van het Depôt van G. OPPENHEIM Jr., Voordblaak, 
. te Rotterdam, hetwelk met primo September finaal geguiteerd zal worden, 
zullen de voigende Artikelen toc aanmerkelijk verminderde prijzen uitverkocht worden, als: eene Partij nog zeer 
Ricuwe Modellen fngelsche TAFELLAMPEN, KROONEN en GIRANDOLES, PORSELEINEN TIRE- 
SERVIEZEN en DEJEUNERS, KOP en SCHOTELS en diverse fijne SCHOORSTEEN-ORNAMENTEN, 


PALISSANDEREN en andere HOUTEN CASSETTES, NECESSAIRES, TIIEEKISTJES enz. Voorts zal men 


D, 183, 


op Maandag den or Jurij voortgang maken met de gansche opruiming van ket nog voorhanden KRISTAL - en 
GLASWERK. verminderd tot op de helft der gewone Prijzen, bestaande in fraai geslepen ROOMKOMMEN, 


KOMPOTTEN, FRUITSCHAALTJES , KARAFFEN, GLAZEN enz. 
ST EE N K OLE N-T EE R. 
Dezelve is te bekomen aan de Rotterdamsche Gaz-Fabrijk, 
van r tot jo Ton a....f 5, sol 
» Io Tonnen en daarboven - 5, —| 
aan de Fabrijk ín ontvangst te nemen. 
de Fust bezorgt, wordt daarvoor eenc behoorlijke korting toegestaan, 
L. DE BRAUWERE, gg. 

BOEKVERKOOPING IN HET LOCAAL DER NOTARISSEN. . 

Op aanstaanden Maandag den et dezer wordt. ter bovengemelde plaats, vervolgd met het Verkoopen der 
BOEKEN in Quarto en Folio, benevens de ATLASSEN en PRENTEN, terwijl Dingsdag den easten zal worden 
verkocht de Collectie MUZIJK en INSTRUMENTEN, LIEFIKEBBERIJEN en BOEKENKASTEN. 


per Ton met de Fust, 
Op contant, zonder korting, 
Indien de Kooper zelf 
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Zijnde bij hem te bekomen alle soorten van 


‚ wijk D, n.9 114, het derde Huis van de Beurs. 
GOEDEREN en GALANTERIEWAREN, tort zeer civiele prijzen; verzoekt een ieders gunst en 


* 
h 
+ 


De Ondergeteekende maakt het geacht Publiek bekend, dat hij met zijne WERKPLAATS is verhuisd naar 


den Visschersdij k 


GELAKTI 


 « 


JJ. M. MOL, Kuustlakker. 


Juni 


Rotterdam den 18, 


* 


Ì 


recommanaatie,. 


ij 1841. 


Met primo Augustus, 
van cene TAPPERIJ en H 


Adres aan het Commissie. 


* + 
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. 


s jaars. 


of des verkiezende vroeger, wordt FER OVERNEMING aangeboden de OPSTAL 


ERBERG, met BILJART, en het HUIS er bij AN ZUUR tegen f 200 ’ 


Brieven franco, 


Kantoor van 


J. BRICOU, in de St. Jakobstraat alhier. 


is, 


ie Circa 


Prince, bestaande u 


ENZ. 


Alles zal kunnen bezigtigd worden 
krijgen, 


Adres aan het Commissie-Kantoor van 


HARTDANN Jr., alhier, ten overstaan 


KI 
. 


nde dagen zal de Boekverkooper £ 


krijkste der Binnenstad TER OVERNEMING aangeboden 
aartoe bevoegd Beambte, ten zijnen Iluize, Verkooping houden van Twee zeer aanzienlijke Verzamelingen 


HEBBERIJEN enz. 


Î 
DD 
2 F 
4 


N, LI 


4 Junij; zijnde de Catalogus a ro cents te ver 
Lading van het Schip Gazelle, van Port au 


N 
4 
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OPING van BOEKEN ENZ. 


Brieven franco, 
Voernsdag den 3o Junij 1841, des voormiddags ten ra ure, in het Noctarishu 


FAIRE, mec bet HUIS er bij AV HUUR. 


gustus of vroeger wordt in het vo 
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Wenn ae eme 


el PRT ATIE. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad AMDDELBURG brengen bij deze ter kennis der betang- 
hebbenden, dac de KERMIS ef JAARMARKT dezer Stad dit jaar eenen aanvang zal nemen op Donderdag 
den za Julij en cindigen op Donderdag den 5 Auguszuss dat op dezelve geen Bedelaars, Dobbelaars , [loroscoop- 
trekkers, Loterijspzten of Draaiborden zuilen worden toegelacens dat de Kooplieden of Vertooners van Openbare 
Vermakelikbeden, welke eene Standplaats verlangen, zich daartoe, met opgave der grootte hunner Kramen of 
Tenten, in persoon of bij vrachtvriie Brieven zuilen moeten aanmelden bij den fungerenden Marktmeester, vóór 
den 14 Julij, en daz des voormiddags van dien dag, voor zoo veel eerstgemeide betreft, in het Locaal op 
e Koopmansbeurs, bij afwijking van vroegere gewoonte, volgens welke cen iegeliĳjk op zijne vorige Standplaats 
aanspraak kon maken, de Loting, tot het bekomen derzelve, zal plaats hebben, 

Gedaan ten Raadhuize der srad Middelburg, den 11 Junij 1841. Burgemeester en Wethouders voorn,, 

PASPOORT VAN GRIJPSKERKE, 
Ter ordonnantie van dezelve, 
A. M. BE CIUS, 

*‚* De EXPLOITEUR bij het GEREGTSHOF te SURINAME zal, over één jaar en zes weken, te rekenen 
van den dag waarop de na te noemen Plancaadjen onder sequestratie zijn overgenomen, dag en datum nader te 
ber-tlen, publiek bij executie verkoopen: 

Een TWAALEDE AANDEEL in de SUIKER-PLANTAADJE MN/EUWZORG, en daaraan behoorende 
GRONDEN OVOSTERMHUTYZEN en LA SOLITUDE, gelegen aan de Commetuanakreek, ter regterhand in het 
opvaren, tusschen de Gronden de Fendragt en Sinabo, 

Een TWAALFDE AANDEEL in de KATOEN-PLANTAADJE MEERZORG, gelegen aan het gedolven Kanaal 
van Tapoeripa, ter linkerhand in het opvaren tusschen de Plantaadje Berthoudslust en de verlaten Plantaadje 
Rees en Crop. 

Een TWAALFDE AANDEEL in de verlaten PLANTAADJE WOORZORG, gelegen in de Motkreek, 

Een TWAALFDE AANDEEL in de verlaten PLANTAADJE BENINENBURG, gelegen aan de Beneden 
Commewijre, en 

Eer. TWAA LEDE AANDEEL in de verlaten PLANTAADJE ZANGMOEDIGHEID, gelegen in Boven-Cottica. 

Alle met de daaraan behoorende Staven en verdere Ap- en Dependentien, aankomende Louisa Marie Constance de 
Carrion d'Espagne de Nisas Poutin en Louisa Pmelie, gezegd Blanche de Carrion d'Espagne de Nisas Poulin, in 
derzelver relatien als te zamen, vermits de renunciatie van Vrouwe Victorina Henrietta Elisabet Carrion d’ Espagne 
de Nisas Poulin, Echtgenoot van Abraham Constantijn Benelle Vereul, de eenige beneficiaire Erfgenamen van 
Vrouwe Anna Constance Cellier, in leven eerst Weduwe Jean de Casse, en daarna Weduwe van Roch Lambert Henri 
Carrion d' Espagne de Nisas Burggraaf de Poulin, in haar leven voor #£5 Aandeelen of & geregtigd tot den eigendom 
van al de Goederen, niets uicgezonderd, tot den Boedel en Nalatenschap van wijlen Vrouwe Henrietta Anna 
de la Saille, in der tijd laatst Weduwe van Dirk Jan Willem Hatterman, allen op den 23 en 25 Januarij 1841 


onder sequestracie gebragt, R. GOLLENSTEDE, 
Paramaribo den oo Februarij 1841. Exploiteur, 


el, D E Po T 
de LIMONADE. GAZEUSE et de SODA IWATER, de la Fabrique de C. SHERGOLD, chez J. BIVRUM, 
Confiseur, Hoogstraat à Rotterdam. 

** ALLAN & Co., D. 75, Westnieuwland, hebben heden weder op nieuw van Parijs ontvangen een 
uitgezocht Assortiment der Nieuwste MODRL-HOEDEN , MUTSEN, VEREN, BLOEMEN en LINTEN, 

Tevens eene schoone Parcij Nieuwe GEDRUKTE NETELDOEKEN , JACCONETS enz, 

“Cen F. A. WOMRATII, op den Steiger, 1, n.s 399 en 4oo, te Rotterdam, hebben met deze de eer 
aan hurne geëerde Begunstigers te berigten. dat zij deze week cen ieuw Assortiment van Fugelsche en Fransche 
GALANTERIEN, GOUDEN en ZILVEREN WERKEN, VERLAKTE en HOUTEN GOEDEREN, fijn 
Geschitderde PORSELEINEN enz. enz. entvangen hebben, welke tot de minst mogelijk vastgestelde prijzen, 
volgers gewoonte, bij hen te bekomen zijn. 

Ee Oet Kak AT OBN 

Gebroeders HANAU, in de Schoo'srraat te \sGravenhaze, en te Utrecht aan de Ganzenmarkt, fabriceren dit 
tegen Jicht en Rhumatiek zoo heilzaam bevonden KATOEN-GAREN, door voorname Geneeskundigen aanbevolen 
en door vele Lijders met succes gebruike; herzelve is, ter vervaardiging van Ondergoed, Kousen enz, in 
verscheiden dikten, bij bovengemelden te bekomen a f 1. so het half Nederl. pond. 

" KONINKLIJK GEOCTROIEERD MOS-PAPIER. 

Daar de in teer bewerkte Mos-Beleghladen de voldaendste witkomsten ten aanzien der digtheid van de hoid der 
Schepen opleveren, schoon zulks — de goede eigenschappen van de grondstof in aanmerking nemende — den onbevoor- 
oordeelden geenszins twijfelachtig zal voorkomen, neemt bet debiet dagelijks toe en overtreft steeds den voorraad 
van het gefabriceerde; zijnde er in den loop van dit jaar aanzienlijke partijen verzonden naar Amsterdam, Dordrecht, 
Middelburg, Schiedam , Maassluis, Nieuwe Diep, den IJssel, Kinderdijk enz, bevalve hetgene alhier in de Srad 
is verbruikt; terwijl de entangs hier ter stede gekoperde en hezinkte Schepen , met het Mosblad onder die huid , 
het onwederlegbaar bewijs opleveren, dat dit metaal er even zoo glad aangelegd kan worden, als bij het dunste 
bekleedsel doenlijk is, en de opzwelling van het Afosblad wel de naden. bout- plug- en spijkergaten sluit ‚ maar 
geenszins zoo krachtig werkt , om de wel gespijkerde Ben of zfnken huid op te zerten, 

De Ondergereckende noodigt op nieuw uit die Heeren Reeders, welke geneigd zijn mede van dit Blad eene proef 
te pemen , hunne orders ten minste veerzien dagen vóór het gebruik in te zenden, ten einde de werkzaamheden er 
naar te kunnen inrigten, en zij zeker zijn herzelve in tijds te ontvangen. 

De Bladen, welke bij het betergen te veel zijn, kan men terug zenden, zoo als dadelijk de ontbrekende aan- 
gevuld zullen worden, De belanghebbenden zijn mede wirgenoodigd zich in de Yabrijk te overtuigen , dat de 
grondstof van hect Papier bestaat in auiver WATERMOS, eerste qualiteit, dat, zonder vermenging met andere 
stoffen, door kunstmatige bearbeiding in een regelmatig Blad wordt gevormd. Zijnde er mede cen nieuw middel 
aangewend om het kleven der Vellen op elkander in de Kistjes te voorkomen, W. VAN HOUTEN 


Rotterda:n, Baan, 18 Junij 1Rar. 
* De HUIZEN met KLEINGARENBANEN, LOODSEN, verder GETIMMERTEN, PAKHUIS en ERVEN, 


aan den Kattensingel te Gouda, welke op den 14 Junij 18gr. in het Logement Zet Groot Amsterdamsche Veerhuis, 

binnen dezelve Srtad, geveild zijn, zullen op Maandag den er dezer maand, des voormiddags ten elf ure precies, 

ter zelfde plaats, eerst afzonderlijk en daarna gecombineerd, worden afweslaren en verkocht. Informatien blijven 

inmiddels nog te bekomen ten Kantoren van de Notarissen BEIERMAN en CAZ AUX te Rotterdam en KROM te Gouda. 
** VERKOOPING van MEUBELEN, HUISSIERADEN enz, 

VAN MARLE en VAN DEN ABEELE zijn van meening , ten overstaan van de Notarissen BORDEWIJK en 
VAN KERCKHOFF, residerende te Rotterdam, op Maandag den 28 Junij 1841, op de gewone uren, aan hee 
locaal der Publieke Verkoopingen, op de Gelderschekade te Rotterdam, publiek te verkoopen: Gemaakte 
uweelen , Gouden Zakhorolozfen, gemaakt Goud en Zilver, Porselcinen, Glas. en Verlaktwerk , gemaakte 
Ee. Vrouwekleederen, Bedden met derzelver Toebehooren, Karoenen- en Wollendekens, Matrassen , 
Meubelgordijnen en Draperiër , Ledekanten met derzelver Behangsels, Kabinetten, Secretaires , Chiffonières , 
Bureaux, Kleeder- en Linnenkasten, Slaapkast, Hoekkufer , Cominodekastjes , Console, Schrijftafel , Kantoor- 
lessenaars, Eet- Speel- Lade- en andere Tafels, Canapeés en Stoelen, Spiegels, Pendutes , Bloemvazen en 
Girandoles met Stolpen, Tafelhorologie , Schilderijen, Prenten in lijsten achter glazen, Vloerkleeden en Karpetten, 
Fornuizen, Mangels en Persen, Koper, Tin en andere Goederen meer, benevens gesatineerde en ongesatineerde 
Meubelpapieren en Randen, Landschappen, Schoorstcenstukken enz.; zullende Vrijdag en Saturdag vóór de 
verkooping, des voormiddags van ro tot des namiddags ten 4 ure, ter plaatse voormeld, voor een ieder te zien zijn. 

«‚… De Notaris WAN DER ELST, te Werkendam, is voornemens, als last hebbende, op Dingsdag den 
29 Junij 1841, des middags ten 12 ure, publiek voor alle man, op crediet, te verkoopen: 

23 Bunders extra lang in den vollen Bol te Veld staande VLAS, in Percelen, op den polder de Eiierwaard, 
genaamd het Klein Stukje, onder Werkendam; zullende de verkooping geschieden op den Polder voornoemd ; terwijl 
op den dag der verkooping, van 8 tot 9 ure des voormiddags, aan de Rierdijkschepoort te Dordrecht, bij den 
leer SMITS, als mede aan den kop van ket eiland Dordrecht, en te Werkendam, de noodige Vaartuigen zullen 
gereed liggen, om de Gegadingden kosteloos van en naar genoemden Polder te brengen. Zeet het voort. 

** De Notaris J. J. FERCKEN, residerende te Zaamslag, zal, krachtens bekomen regeerlijke autorisatie, 
ten verzoeke van de meerderjarige en de Voorden over de minderjarige Erfirenamen van den Heer Mr. JACOB 
REEPMAKER, In leven Heer van Strevelshoek , Noordwaddingsveen en Slecuwijk, overleden te Rotterdam, met 
reserve van splitsing en accumulatie, publiek presenteren te verkoopen: 

Gemeente Zaamslag. — 1ste, ade, 3de. 4de, sde, 6de, 7de en Sste Koop. 

De nombre van 82 Bunders 28 Roeden oo Elten BOUWLAND, gelegen in den polder van Zaamslag, in den 

gisten, essten en 13den Kavel, in pacht bij Diversen, tot f 2385, 72 jaarlijks, 
Gemeente Zuiddorpe en Axel. — ode, 1ode en 11de Koop. 

De nombre van ro Bunders 42 Roeden ao Ellen BOUWLAND, WEIDE cn AANWAS, gelegen in of omtrent 
den Canisvlietpolder, ín pacht bij als voren, tot f 393, 34 Jaarlijks, 

Gemeente Westdorpe. — 12de en 13de Koop. 

De nombre van 3 Bunders 98 Roeden go Ellen BOUWLAND en WEIDE, gelegen in de gemeente Westdorpe, 
buitengedeelte van Canisvliet, in pacht a f 144 jaarlijks. 

Gemeente Axel, — rade Koop. 

Een Blok SCHOR , grootendeels bedijkt, zijnde uitmuntend WEILAND, gelegen bij of aan den Zwartenhoek , 
met den AANWAS, groot 8 Bunders 75 Roeden 3o Ellen, in pacht a f 130 jaarlijks. 

15de Konp. 

Een eeuwigdurenden CIJNS van f 25 jaarlijks, ten lasten de Weduwe en Kinderen Bernardus Tack, te Z.wartenhoek. 

De verkooping zal worden gehouden op Woensdag den 3o Junii 1841, des voormiddags ten ro ure precies, ten 
Huize van den Kastelein Rolff, te Axel; zijnde informatie te bekomen bij gemelden Notaris, den Heer Kantonregter 
PAULUS, te Axel, of den Weledelen Heer ADRIAAN PIT, te Dordrecht. 


Te ROTTERDAA, bij JAN ARRENBERG & Co, 








